SIGNAL SIGNAL 


INPUT | LOW PASS = | OUTPUT 
FILTER SECTION 5.3, 


CS-8 
SIGML 
OUTPUT 


SIGNAL 
INPUT 


— eee —_ = Q—- = = 


AS 


COUPLER SECTION 
SIGNAL INPUT | 


CONTROL NODE 


CONTROL NODE 


TO 904-A TO 904-B 
CS/S CS -/4 
lo 7a_-5] 


100K 100K 100K 100K SIK SI 
C-6 C12 D-6 
C*3 C-/ C-9 C-7 D-3 -/ 
C-2 C8 D2 
a7 Pp 
C C 
D 
CENTER 
cc FREQUENCY Cc sk 
__ INPUTS — °, __ 


CENTER FREQUENCY 


A-7 


‘OK 


D-/2 
series >s? p-g B7paRaccer 


|g 
D 


lo 


BANDWIDTH INPUT 


| 5K 
4 = 
BANDWIDTH 


TRANSIS TORS 
NPN ~2N2926 OR TIUYI6 
FNP -2N3702 


COUPLER SECTION 
SIGNAL OUTPUT 


100K 


SWITCH FUNCTION 

POSITION THREE ON FRONT PANEL - SERIES (BANO PASS) 
POSITION TWO ON FRONT PANEL ~ LOW PASS -HIGH PASS 
POSITION ONE ON FRONT PANEL = PARALLEL (BAND REJECT) 
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